4 7 —Z) 
| Tb Maks 
Pt “1 $70 te, /4 M0, 3476 =i 3 dete es 
: Loses eS 


“abl 1 io bs ritenen | (1 SHEET. 


1 
\ 
| 


a 


AD.1870 Dec.14, N° 3276, 


LASCEIIES’ SpeciFication, - 4 


mB ate! sg aa: Vad ee el 


eis ao peste bf Fe 
+ E a ESS ait 


